S. PP. 


STANISŁAW BOEHM 


b. ppłk. W.P., najukochańszy nieodżałowany mąż, ojciec i dziadek 


ur. 1891, zmarł opatrzony św. Sakramentami w dniu 16 grudnia 1963 r. 
w Tarnowie 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek 

dnia 19 b. m. o godzinie 12-tej w kościele na cmentarzu rakowickim 

w Krakowie, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok do grobowca, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu i smutku: 


żona, syn, synowa, wnuki i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odorawione zostanie w piątek dnia 20-go bm. o godzinie 8'30 rano 
w kościele paraf. św. Floriana 
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